Stefan Lancosz 


konduktor kolei Północnej 


przeżywszy lat 41, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, 
dnia 27 Czerwca 1886 r. zakończył doczesne życie. 


W nieutulonym żalu pogrążona wdowa wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, odbyć 
się mający we Wtorek dnia 29 b. m. o godzinie 5 popołudniu z kostnicy cmentarnej do grobu. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


